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Amersfoort, Hoogland/Hoogland-West, Omgevingsvergunning, Verleende 
vergunning (reguliere procedure). Het Welvaren 33, het plaatsen van een 
dakkapel op het achterdakvlak van de woning, 20-06-2016. Rechtsmiddel: 
Bezwaar. 
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